


CROIX de RANNUEC 


1587 


Cette magnifique croix subsiste sur le passage de la voie romaine. 
Dressée sur un socle sculpté, accessible par des degrés, elle s'élève 
sur un fût couronné d'une grosse torsade. Son sommet carré à 
colonnettes, accolades et pignons, est sculpté sur ses quatre cotés. 
Les deux plus larges figurent opalinens une crucifixion et” 
une piétà. Ce type de croix-bannière, ici daté de 1587, n'est pas 
rare dans le Morbihan. On en trouve un bel exemple à Saint-Avé, 
mais aussi à Saint Goustan, le moins connu étant celui qui jouxte 


la cathédrale de Vannes. 
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